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8. Cyclops sensitivus n. sp. 

Von A. Grraeter und P. A. Ckapp uis. 

(Mitteilung aus dem Zool. Inst. d. Univ. Basel.) 

(Mit 5 Figuren.) 

eingeg. 2. Dezember 1913. 

Bei der Untersuchung einiger Sodbrunnen in der Umgebung Basels 
fand ich im Jahre 1910 eine Cyclops- Art, die sick durch mehrere Merk- 
male im Bau des Receptaculums und der Antennen auszeichnet. Dr. Al- 

Fig. 1. 




bert Graeter, dem ich das Tier vorlegte, entdeckte in ihr eine neue 
Form. Durch anderweitige Beschaftigungen abgehalten, blieb es bei 
dieser Feststellung, und erst jetzt, da ich mich wieder eingehender mit 
der Brunnenfauna beschaftigen kann, kamen wir dazu, diese Cyclops - Art 
(s. Fig. 1) festzulegen. 
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Wir wahlten fur sie, aus Grundeii, die spater angefiihrt werden 
sollen, den Namen C. sensitivus. 

Yortommen. Es wurden etwa 25 Brunnen untersucht, die teils 
in der Rkeinebene, teils im Stadtgebiet oder in Seitentalern des Rheins 
liegen. Yon diesen enthielten nur sechs C. sensitivus. Bei verschiedenen 
Besucben an den Fundorten wurde C. sensitivus immer in einigenExem- 
plaren gefunden, nur in einemFalle (Nov. 1910) suchten wir vergebens. 
Dies mag dem Umstand zugeschrieben werden, daB wir den am Grunde 
angesammelten Detritus, in dem sich C. sensitivus wahrscbeinlieh wah- 
rend der kalten Jabreszeit aufhalt, nicht aufwuhlen konnten. Im Som- 



Fio-. 2 . 




Fig. 3. 




mer scbeint der Oopepode den Wanden entlang aufwarts zu steigen 
und mebrPlanktontier zu werden. 

C. sensitivus wurde stets nur in kleiner Anzahl getroflen, eine 
Periodizitat im Auftreten konnte nicht festgestellt werden. Bei einigen 
Fangen herrschte eine Jugendform mit llgliedrigen Antennen vor 
(Aug. 1910). Seltsam ist die Erscheinung, daB der Krebs gewohnlich 
mit C. fimbriatus gefunden wurde, ob das auf Zufall oder nock auf 
einem unaufgeklarten biologischenZusammenhang beruht, bleibt dahin- 
gestellt. 

C. sensitivus ist ein ausgesprochenes Grundwassertier, denn die 
Gegend, in der er fur 4 Ortlichkeiten und fast doppelt so yiel Brunnen 
nachgewiesen wurde, ist auf Oyclopiden von verschiedenen Autoren so 
griindlich untersucht worden, daB sein Vorkommen im oberirdischen 
YYasser ausgeschlossen erscheint. Wir haben es also mit einer sub- 
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terranen Form zu tun. Aucb sein Vorkommen in den keute faunistisch 
nock ungenugend bekannten Hoklengewassern ist moglich. Sollte er 
sich indessen als aussclilieBliche Brunnenform enveisen, so ware dies 
der einzig sicber festgestellte Fall eines nur Brunnen bewobnenden 
Cyclops. 

Oharakteris tik. 



Seinen Artcharakter erhalt C. sensitivus 

1) durcb die ungewohnlichen Umrisse des Receptaculums, das als 
X- oder schmetterlingsformig bezeichnet werden kann (s. Fig. 2) nnd 

Fig. 4. 2) durch die auBergewohnlicke 

Lange des Sinneskolbens , der liber 
die drei folgenden Antennenglieder 
hinausragt, eine Lange, die im ganzen 
Genus sonst nirgends erreiebt wird. 
Dieses auffallende Merkmal hat deni 
Cyclops den Namen C. sensitivus einge- 
tragen (s. Fig. 3). 

Im iibrigen gehort er der Gruppe 
der Bifida an, und.zwar zu der Unter- 
abteilung, deren rudimentares FliBcben 
den Seitendorn des Endgliedes apical 
tragt. 

Die Q? Antennen sind 17gliedrig 
und reicben nicht ganz bis an das Ende 

Fig. 5. 





des 2. Cephalothoraxsegments (s. Fig. 4). Der Sinneskolben entspringt 
am Ende des 12. Gliedes, und reicbt bis zum Ende des 15. 

Endo- und Exopodit der vier ersten Beinpaare 3gliedrig, das 
5. Beinpaar ist 2gliedrig. Das wie bei C. ririclis breite basale Glied 
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tragt ein unbefiedertes Haar, das Endglied eine apicale Borste und 
einen Dorn (Fig. 5). 

Das Receptaculum seminis ist, wie schon gesagt, Xformig. Yer- 
anderungen in der Form, infolge yerschieden starker Fiillung, waren 
nicht zu seken. Bei weniger stark gefulltem Receptaculum sind die 
Spermatozoen kugelig, wenn sie aber dicht gedrangt sind, werden sie 
polyedrisch. Die Furca ist fast so lang wie die zwei letzten Abdominal- 
segmente, und tragt in der Mitte eine befiederte Borste. 

Die Endborsten verhalten sicb, von innen an gerecbnet, wie 
1:4: 3:0,5. 

Samtliche Exemplare waren hyalin und farblos. Das kleine dunkle 
Auge erscheint bei auffallendem Lichte weiB. 

Bei seinen Untersuchungen der Grundwasser von Miinchen fand 
Pratz einen Cyclops , den er C. serratus nannte. 

Pratz verstand den Bau des rudimentaren FuBcken nicht; seine 
Zeicknungen sowie die Beschreibung sind nicht geniigend, Recepta- 
culum und Sinneskolben werden nicht angedeutet. Schmeil suchte 
darum diese Art mit C. viridis zu identifizieren. Neuerdings aber will 
Miethe C. serratus. wieder gefunden haben, und sucht Schmeils An- 
sicht von der Identitat mit C. viridis zu entkraften. Leider gab Miethe 
auch keine Beschreibung des Receptaculums, und da der Brunnen, den 
er untersucht hatte, nicht mehr existiert, so kann sein Fund nicht 
nachgepriift werden. 

C. sensitivus hat offenbar einige Aknlichkeiten mit C. serratus . 
Stellt man die 3 Arten C. serratus , sensitivus und viridis zusammen, 
so erhalt man folgendes Resultat : 



auBerste Furcalborste 



Y Beinpaare 



I (5 Antenne 



C. serratus 
C. viridis , 



halb so lang wie die innere 



C. sensitivus - - 



nicht gleich serratus 
gleich serratus 



17 gl. 
17 gl. 
17 gl. 



Zu einer Identifikation von C. sensitivus und C. serratus geniigen 
die Angaben von Pratz nicht. 

Yerbreitung. C . sensitivus wurde bis jetzt an folgenden Orten 
gefunden: 

OberelsaB 3 Brunnen 
Basel (Stadt) 1 
St. Jakob 1 
Rheinfelden 1 



